Ughdarras ionadail: Siorrachd Inbhir Air a Deas 


Clar 9. Áireamh dhaoine ann an dachaighean chloinne agus ionadan leighis agus cúraim a réir gne, ann an 1971, 1981 agus 1991. 








Bliadhna Dachaighean Dachaighean Ospadail/ Ospadail/ 
Chloinne Seann Dachaighean Dachaighean 

Daoine* Leigheas-inntinn eile 

1971 |Fireann 12 104 0 36 
Boireann 8 164 0 99 

1981 [Fireann 13 60 298 50 
Boireann 13 206 371 155 

1991 [Fireann 7 241 167 44 

5 786 184 110 


* °S dòcha gum bi aireamh bheag de dhaoine ann an dachaighean airson ciorramaich air a ghabhail 
a-steach anns an roinn seo. 


